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Valor numérico símbolo da unidade grau Celsius 
| | 


25 °C 


espaço de até um caractere 


Conversão de Para Formula 
Grau Celsius Grau °F = °C x 1,8 + 32 
Fahrenheit 
Grau Grau Celsius °C = (°F — 32) / 1,8 
Fahrenheit 
Grau Celsius Kelvin K = °C + 273,15 
Kelvin Grau Celsius °C = K — 273,15 
Converter Graus Celsius para Fahrenheit - Converter Graus Celsius para 
Kelvin. 
A B 
1 Grau Fahrenheit 
Celsius A B 
2 0 =A2*1,8+3 1 Grau Kelvin 
2 Celsius 
3 12 2 0 = A2 + 
4 100 273,15 
5 32 3 12 
4 100 
5 32 


Ou simplesmente use a formula =CONVERTER 


=CONVERTER(32;"F";"C") Converter 32º Fahrenheit para Celsius 


=CONVERTER(90;"F";"C") Converter 90º Fahrenheit para Celsius 


=CONVERTER(8SO;"K";"C") Converter 80º Kelvin para Celsius 


Outros exemplos 


=CONVERTER(1;"day";"hr") 

=CONVERTER(1;"day";"mn") 
=CONVERTER(3600;"sec":;"mn") 

=CONVERTER(1;"mn";"sec") 
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